Ks. JAN FIJALER 


Dr Św. Teologii i Prawa Kanonicznego, Kanonik Kapituły Katedralnej Krakowskiej, b. Rektor Uniw. Jana Kazimierza 
we Lwowie, emer. Profesor Uniw. Jagiellońskiego w Krakowie, czynny Członek Akademii Umiejętności w Krakowie, 
Komandor orderu „Polonia Restituta“ 


po ciężkiej chorobie, zaopatrzony św. Sakramentami, zmarł w Krakowie, dnia 19 października 1936 r. 
w 73 roku życia, a 50 roku kapłaństwa. 


Wprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Kanoniczej 20 do Bazyliki Katedralnej na Wawelu odbędzie się we czwartek 
dnia 22 b. m. o godzinie 8 rano, a po uroczystym Nabożeństwie żałobnem nastąpi eksportacja na cmentarz rakowicki 
i złożenie w grobowcu rodzinnym. 


Na ten smutny obrzęd zaprasza P. T. Duchowieństwo świeckie i zakonne oraz Wiernych 


KAPITUŁA KATEDRALNA KRAKOWSKA. 
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